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പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി 1 വർഷം. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഡി2 - 1127/ 2017/ ഇഇ. 

2017 ജൂൺ 21. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവർത്തികൾക്ക് അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും മുദ്രവെച്ച 
കവറുകളിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . - 


കമ 


നിരതദ്രവ്യം 


പ്രവൃത്തിയുടെ 
വിശദവിവരം 


നമ്പർ 


1 


പു തി യ ാ പ മ ത്സ്യ ബ ന്ധ ന തു റ മു ഖ് 
സമീപത്ത് അടിഞ്ഞുകൂടിയ ഏകദേശം 32,500 
ഘനമീറ്റർ കടൽ മണലിന്റെ വിൽപ്പന - 


50,000 


2 ചോമ്പാൽ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖ സമീപത്ത് 
- അടിഞ്ഞുകൂടിയ ഏകദേശം 40,000 ഘനമീറ്റർ 
കടൽ മണലിന്റെ വിൽപ്പന 

50 ,000 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - - 7,500 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് പ്രമാണം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 1 - 8 - 2017 4 മണിവരെ. 

ദർ ഘാസ് ലേല തീയതിയും സമയവും, സ്ഥലവും 
ക്രമനമ്പർ 1- ന് 2 - 8 - 2017 രാവിലെ 11 മണി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയം; ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 2 -8 - 2017 ഉച്ചയ്ക്ക് 
12 മണി, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയം. 

ദർഘാസ്തുറക്കുന്ന സമയം ലേലത്തിനുശേഷം അതേ ദിവസം. 


ലേലം/ ദർഘാസ് സംബന്ധമായ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ, 
നിബന്ധനകൾ എന്നിവ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
ഓഫീസിൽനിന്നും പുതിയാപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽനിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് പ്രമാണം 24- 7 - 2017 മുതൽ 26 - 7 - 2017 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു 
മണിവരെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ലേല ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ അവരുടെ 
മേൽ വി ലാസം സാക്ഷ്യ പ്പെടു ത്തിയ സർട്ടി ഫിക്കറ്റ് 
ഹാജ രാ ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ തിരിച്ചു 
നൽകുന്നതല്ല. നിർദ്ദിഷ്ട നിരക്കിലുള്ള നിരതദ്രവ്യം ഇല്ലാത്ത 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. വൈകിലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ലേലത്തിൽപങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ നിരതദ്രവ്യം 
യാതൊരു കാരണവശാലും പണമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിരസിക്കുന്നതിനും ഉള്ള 
അധികാരം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിക്ഷിപ്ത 
മായിരിക്കും. 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
ഡിവിഷൻ, കോഴിക്കോട്, 
പുതിയനിരത്ത്, പി . ഒ. എലത്തൂർ, 
കോഴിക്കോട്- 673 303. 

( ഒപ്പ്) 
- ( ഫോൺ: 0495- 2460340) എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
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